REPÚBLICA DEL PERÚ 


Título N° : 1486325-2017 
Fecha : 14/07/2017 12:16:09 


Código de Verificación: 64526115 su n a rp 


. . * 
, * 
.. 

» > 

i . 


mis 


) 


* 
, 
... 
. 
. 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


ZONA REGISTRAL N 
SEDE REGISTRAL - ICA 


Partida Registral : 60017497 
DUA/DAM : #HHHHHHHHHHHHHHHHHH 
Título : 2017-1486325 

Fecha del Título : 23/08/2017 


NAUNAU 


Datos del Vehículo 


Categoria : N1 

Marca : FORD 

Modelo : F-100 

Color : ROJO #HHHHHH 

Número de VIN : 7AT1J6D19151 
Número de Serie : 7AT1JGD19151 
Número de Motor : 0084222 
Carrocería : PICK UP 

Potencia : 9,5509000 

Form. Rod. : 4X2 

Combustible : PETROLEO 


Asientos : 3 Cilindros : 4 
Pasajeros : 2 Longitud : 4.85 
Ruedas : 4 Altura : 1.85 
Ejes : 2 Ancho : 2.02 
fa 
TE. 


Placa N° 


Y2C-941 


Año Modelo : 1980 


Versión : HHHHHH 


Cilindrada : 3.400 
P. Bruto : 2.300 
P. Neto : 1.665 
Carga Util : 0.635 


RESÍSTRADOR PUBLICO (e) 


